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安全上の ごを意（よく読んで必ずお守りくださし、。） 


♦ここに示した事項は、成ミち意に区分していまず。 

いずれもま全に関ずる重要な内容を記載してありますので、必ず守つてください。 


么警告 （ WARNING) 
A ま意 （ CAUTION) 


取扱いを誤った場台、使用者が死 t または重傷を負ラ巧 
能性び想定される場合。 

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定さ 
れる場合おぶび物的損害のみの発生が想定される場合。 


•説明文のお願い事項は、本機を誤0なく使用していただ<ための注意事項げ記載されておりますので、 
必ずお守りください。 


絵表示については次のよラな意味びありまず。 


S)ir な© 


必ずおこなラ 
こと 




電源プラグをコン 
セントから抜く 


^分目襟止 


义気禁止 



告 （ WARNING) 


♦電源は交流1日0 V LU がで使用しない。 

10日 V 政がの電源を使ラと、電気部品び過熱したり、火災-感電 
の原因になりまず。 


•乳幼巧やお年寄り、身体の不自巧な方には、付き添いなしでは 
使用しない。 

やけどをおこずおそれげあります。 

♦が出中は使用しない。 

火災の原因にな0ます。 


•聖源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきの 
ないよラに刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続が不完全な墙合は感電や火災の原因に 
なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に掃除をし 
て < ださい。 

•壁コンセントから延長コードを使用して運転しない。交は他の 
電気器具とは共用しない。 

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。 

♦屋內の壁コンセントで2 HIL ソ上になっていてち単独で使用ずる。 
100 V 15 A 切上のコンセントか確認する。また、他の電気器具の電 
源プラグは罔じコンセントに差し这み使用しない。 

屋内配線(壁の中の配線)の電気容量が許容量を超え、火災や感電や 
電源プラグの発熱の原因になります。 
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告 （ WARNING) 


♦電源コードは、束ねたり、引っ3長ったり、物を載せたり、加熱し 
たり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損ずる原因になります。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。 


•電源コードを製品の下に踏んで使用しない。 

電源コードび破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると感電や乂災などの原因になります。 


♦放熱□•吸込□のずを間に、ピンや針など金属物等、また指を 
入れない。 

内部に触れたり異常加熱して、火災や感電、やけどの原圓になり 
まず。 


•踏み台にしたり、腰をかけたり、寄りかかったりしない。 

乾倒して、けびの原因になりまず。また脚部分や製品自体の破損の 
原因にな0まず。 


♦製品を無理やり広げない。 

製品が破損したり、製品内部の配線がショートして感電の原因 
になります。 


♦製品を広げて移動しない。 

手を酒6せて製品を落下させる原因になります。破損、けびの 
原因になります。 


参里源プラグの抜き差しにより本機の運賠を停止をしない。 

感電や火災の原因になります。 


>を全器のヒューズのけわりに針金や銅線などを使わない。 

故障や火災の原因になります。 


•落雷のおそれがあるとさは、運転を停止し電源プラグをコンセント 
か6抜く。 

落雷の程度によっては、故障の原因になりまず。 

♦可燃性ガスび発をずる場所やたまる場所では使用しない。 

引火して火災の原因になることびあります。 


♦腐食性ガスが発生ずる場所やたまる場所では使用しない。 

ヒーターの割れ、巧あをなどを生じて漏電のおそれびあります。 
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告 （ WARNING) 


♦スプレー吿やカセツトこんろ用ボンベなどを、本体の近くに 
置かない。 

熱で定圧び上びり、爆発や引火の原因となりまず。 


•殺虫剤などを吹きつけない。 

変色やひび割れの原因になります。 


•力ーテン-ふとんなど、燃えやすいものの近くで使用しない。 

乂がのおそれびあります。 


♦本体に衣類や洗たく物等を、のはたり、近くに置かない。 

本体変形-火災の原因になります。 


♦改造はしない。また修理 f ま術者 LU がの人は、絶対に分解したり、 
修理-改造をおこなわない。 

火が■感電-けびの原因になりまず。 


•異常時にばくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセン 
卜か6巧き、お買い上げの販売店または、別紙の 「お客様相談窓 
□-覧 I にご相談ください。 

異萬のまま運転を続けると、故障や感電-火災の原因になります。 

♦修理は、お買い上げの販売店または、別紙の I お客様相談窓口"^ 
U にごホ目談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電-火災等の原因 
になります。 


公 
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電想プラグを巧く 


〇 



ま意 （ CAUTION) 


•電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、おず先端の 
電源プラグを持って巧く。 

コードををっておくと芯線び破損してショート-感電-発乂の 
原因になります。 

•使用時 W 外は、電源プラグをコンセントから抜く。 

けびややけどの原因になったり、絶縁劣化による感電-漏電义災 
の原因になりまず。 

♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みび 
ゆるいとさは、使用しない。 

電源コードや電源プラグが異萬に発熱し、溶けたり変形して、 
感電■ショート■発火の原因になります。また、コンセントの 
差し込みがゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを 
取り誓えてください。コンセントを交換しても異常に発熱してい 
る場含は販売店に修 i 里依頼してください。 
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意 （ CAUTION) 


♦温室-飼育室などの人のいない場巧では使巧しない。 

予測でさない事故び発生するおそれがあります。 


•使用中や使用直後は、本体、ガード部などの高温部に触れない。 

やけどの原因になります。 

特にお子様にご注意ください。 

♦乾燥など、他の用途(工場、業務巧など）に使用しない。 

本体変おや過熱して発火することびありまず。 



♦水平でないところでは使わない。 

嘴 

製品び転倒してけがの原因になりまず。 

1 


•毛足の長いじゅラたんの上では使わない。 

転倒によるけが、じゅラたんの変色-へこみの原因になります。 


♦フレームをはずして使わない。 

製品が転倒してけがの原因になりまず。 


•犬や猫などのぺットの暖房用には使わない。 

ぺットび本体や電源コードを傷め、火災の原因になるおそれび 
ありまず。 
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♦本体に、水をかけない。また湿気のをい場所では使用しない。 

水などびかかると、内部に浸水して、絶織禁化による感電•漏電 
火災の原固になります。 

水などがかかった5、使用を中止して販売店の点検を受けてくだ 
さい。 _ 

•巧類やその他異物などを製品にはさみこんだり、製品の前面 ■ 
(放熱方向）に置かない。 

火災や故障の原因になります。製晶と可燃物との隔離距離を L 
守ってください。 


♦本体は、壁や燃えやすい物(可燃物)から 
ち図の寸法を離して使用ずる。 p — — 

ただし左ち面のどち日か一方は、壁や 測方 

家具等を置かないでください。 ミ?？ > 




水めれ禁止 
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前方100抓 iU 上 
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各部のなまス 
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フ□ントパネル 


放熱口 


週熱防止装置 


.運乾ランプ 
-運乾入/切スイッチ 


醒滅 



(本体巧威） 1 

粒剧スイッチ（本体内商）1 
(本体び倒れたりしたときに 
通蛮を止めます。） 


リヤパネル 


豆溫度検知部 
碱） 


(奥測マイカヒーター） 



里源プラグ 


感4 


切タイマーランプ. 
入タイマーランフ 


TOYOTOMI 


•八ネル通電ランプ 

をちパネル通里 
切替スイッチ 


ミ豆度調節ランプ 


ミ届度調節スイッチ 


•タイマー時間 
表示ランプ 

切タイマースイッチ 
入タイマースイツチ 


国 
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フレーム （2 本) 


蝶ネジ （4 個) 


フレーム 巧さえ板 （4 個) 
















組み立てかた 


/ 

A 注意 

•組み立てび完了ずるまでは、電源プラグをコンセントに差し込まない。 

やけどをずるおそれがあります。 

0 ) 

、 


ノ 


1 . 製品を閣じた状態でどち日かの U ヤパネルを下にして、 
やわらかい巧などをひいた安定した台に置きまず。 
(製品は台か5脚部をずらして置いてください。） 





4. 附屬の蝶ネジ2本とインサートボ 
ルトをネジ止めして、フレーム巧 
さえ板を固定します。 



製品の上下を反対にして1〜4までをおこなって、もう一ちのフレームを取り付けて固定してください。 

已.製品を静かに起こしまず。 

♦本体を両手でしっかりと支え、静かに起こしてください。 

♦フレームにガタツキびないか、充分確認してくださし、。 


a 






ご使用方法 


A 警告 


•電源プラグは、ほこりげ付着していないか確認し、ガタつき 
のないよラに刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場含は感電や乂災の原 
因になります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的に 
掃除をして < ださい。 

•壁コンセントから延長コードを使巧して運乾しない。又は他 
の電気器具とは共用しない。 

火災や感電、電源プラグの発熱の原因になります。 

♦屋内の壁コンセントで2 at ソ上になっている物でち単独で使 
巧する。100 V 15 A じ(上のコンセントか確認する。また、他 
の電気器具の電蔽プラグはコンセントに差し込み使用しない。 

屋内配線の電気容量をオーバーし、乂災や感電や電源プラグ 
の発熱の原因になります。 

•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載だたり、加 
熱したり、加工したり、物と物との間にはをんだりしない。 

電源コードが破損ずる原因になりまず。 

傷んだまま使用すると感電や义災などの原因になります。 
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' 謗 Q 


A ま意 


♦使用中や使巧直後は、本体、ガード部などの高温部に輔れない。 

やけどの原因になります。 

特にお子様にご注意ください。 任 


♦運転中や運乾直後はパネルを開閉しない。また、ガード部な 
どの高温部を軸6ない。 

ガードやその付近(特に金属部分)は高温になっていまず 。し 
充分;令やしてか5でないとやけどの原因になります。 


裤0 


♦電源プラグを抜かずに運転入/切をおこなった時は、]回前に切った状態をマイコンが 
記憶しています。再度「入」にした時は記憶されている状態で運転を開始しまず。ただし. 

_電源プラグを抜いた時にはマイコンび記憶していた状態が消去されまず。_____ 

•自動的に温度調節をおこなラため、マイカヒーターの日 N / 日 FF 切替する毎に「カチ 
ッ」と音びします。コントローラ内でスイッチを ON / 日 F F 切替ずるための音であり 
異常ではありません。 

お知 •熱がこちりやすい場所での使用や他の麗房器具などの影響、または通気□びふさがれて 
いるなどの原因で、本体内部が過熱ずると、過熱防止装置が働き全ての運転を停止しま 
す。そのよラな場合は、過熱の原因を取り除を、製品を冷してか5再度運転をさせてく 
ださい。原因を取り除いてを過熱防止装置び働を、全ての運転び停止してしまったとさ 
は み'客様相談窓口一覧 I にご相談ください。 

•初めてご使用になるとをは、本体内部などの塗料のにおいが出ることびあります。ご使 
巧ととちににおいが出な< な0まず。 
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パネルを開けたり閉じたりして使う 



/ 

A 注意 

•製品を無理に引さず5ない。 

床やじゅうたんを傷つけることがあります。 

01 

禁止 

♦運転中や運転直後はパネルを開閉しない。また、ガード部な _^ 

どの高温部を軸百ない。 

ガー ドやその付近(特に金属部分)は高温になっています。 

10 


充分冷やしてか日でないとやけどの願になります。 

禁止1 




閉じた状態 



閉じた状態 開いたげ態 開きすざた：!犬態 

本製品は閉じたが態（〇°)から開いた状態（1日5*')まで無段階に開閉して運乾びできる構造です。上の図の 
ように両測のパネルの端をしっかり持ってゆっくり開けたり閉じたりしてご使用ください。 










G 自動設定で使う） 


お巧みの温度に設定ずると、設定した湿度に応じて自動的に温度調節を 
おこないまず。 

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

® 運乾入/切スイッチを押します。 

♦運転ランプ(赤)が点灯、パネル通電ランプ(赤)び点灯、温度調節ラ 
ンプ(程)び点灯します。 

@ミ品度調節スイッチでお好みの温度に設定しまず。 

• 4 段階で設定します。 

♦巧すごとに「高」か5「微」に1段ずつ切り誓わり（ランプび1段ずつ消 
口)、「微」の次は「副になります。 

〈温度のめやず〉 

「副び約3日む、「微」び約18でとなっています。 

•設定した温度になった時は、ヒーターの通輩び日 FF になりまず。 
このとを同時に r パネル通電ランスも消灯しまず。消な中は r 左も 
パネル通電切醬スイッチ」は作動しません。 


使用条件、環境などにより室温と設定温度び—致し 
ないことびありまず。 


® 運乾入/切スイッチを押し、運転を停止させまず。 

♦運転ランプ、パネル通電ランプ、温度調節ランプげ消巧し、マイカ 
ヒーターの通電を停止しまず。 

⑥ご使用後は運転ランプが消灯しているのを確認してから、電源プラグ 
をコンセントから巧いてください。 

(す；故のパネルを手動設定し r 便ち） 

2枚のパネルを独立して制御しマイカヒーターを 0 N /0 FF します。 
①電源プラグをコンセントに差し込んでください。 

⑤ 運転入/切スイッチを巧します。 

•運転ランプ(ホ)び点な、パネル通電ランプ(赤)が点灯、温度調節ラ 
ンプ(禮)び点灯しまず。 

® 左ちパネル通電切替スイッチで、左ちお好みのパネルに通電しまず。 

•初期設定は両側のパネルのヒーターに通電しまず。左ちパネル通電 
切替スイッチを押すごとに p 「 R 」 一「1_」一 「R L 」-| をくり返します。 

R :開いた時、ち側のパネルに通電 
L :開いた時、左側のパネルに通電 
R L :両側のパネルに通電 

•設定した温度になった時は、ヒーターの通電び OFF になりまず。 
このとき同時に r パネル通電ランプ」も消灯します。消灯中 I が左ち 
パネル通電切替スイッチ」は作動しません。 

® 運転入/切スイッチを押し、運転を停止させまず。 

♦運転ランプ、パネル通電ランプ、温度調節ランプが消灯します。 

⑥ ご使用をは運転ランプが消巧しているのを確認してか!3、電源プラグ 
をコンセントから巧いてください。 


運転入/切スイッチ 左ち A ネル通跑切替スイッチ 運転入\切スイッチ 左ちバネル通堤切替スイッチ 















切タイマー予約 


自動のに停止させたい時にご使用くださし、。 


お知5せ 


切タイマーをセットする時は、運転中でも停止中でも設 
定でさます。 


①運乾中に切タイマースイッチを巧します。 

♦切タイマーランプ(緑)び数砂間点滅した後に点灯に変わります。 

また、タイマー時間表おランプ(緑)が点なします。 

( D 切タイマーランプ(緑）が点滅中、切タイマースイッチを押ずごとに 
タイマー時間表示ランプ(獄が切り替わりまず 
pi ( h ) 一 2( h ) — 4( h ) 一 8( h )-| 

' -(取消）-1 

その後、数秒すると切タイマーランプ(緑)が点滅か5点灯にかわり、 

切タイマーがセットされまず。 

参切タイマーランプ(織)び点巧し、切タイマーびセットされた状態で 
ち、切タイマースイッチを巧せば設定時間を変えることげでをます。 

( D 切タイマーでセットした時間がくると運酷をずべて停止しまず。 
(全てのランプが消巧します） 

-解除方法- 


♦予約を解除し運転を続ける時は、切タイマースイッチを巧して夕 
イマー時間表巧ランプを消巧さはてください。 

♦予約を解隙し運転を止める時は、電源入/切スイッチを押してく 
ださい。 

運転ランプ(赤)が消灯します。 


® ご懷用後は運おランプが消巧しているのを確認してから、電源プラグ 
をコンセントか5巧いてください。 


G タイマーを使ラ） 


本製品には切タイマーと入タイマー機能び付いていますが、両方の機能を同時にセットす 
お知らせ ることはできません。タイマーを最後にセットした入タイマーおしくは切タイマーび優先 
されます。 



パネル通巧ランプ 温度調節ランプ タイマ—時間表示ランプ切タイマ—ランプ 















か如こ 44 人タイ 7 —をセットする時は、運転中でを停止中でを設 
あ知りせ1_をで きまず。— _ 

①運乾中もしくは停止中に入タイマースイッチを押します。 

•入タイマーランプけ畳)び数砂間点滅した後、点灯に変わります。 

また、タイマー時間表おランプ(緑)は点灯しまず。 

® 入タイマーランプ(桓）が点滅中、入タイマースイッチを押すごとに 
タイマー時間表示ランプ(緑)が切り替わりまず。 
p 1 ( h ) — 2( h )-•■4( h )-•■8( h )— 1 

I -(取消）-1 

その後、数秒ずると入タイマーランプ(桓)が点滅か5点灯にかわり、 

入タイ7—びセットされまず。 

♦入タイマーランプ(憧)び点灯し、入タイマーがセットされた状態で 
を、入タイマースイッチを押せば設定時間を変えることができまず。 
♦入タイマーランプ(憧)が点滅している間は、パネル切醬スイッチ、 
温度調節スイッチを押して設定を変えることげできまず。 

® 入タイマーがセットされると運乾ランプ(赤)、入タイマーランプ(檔） 
及び設定したタイマー時間表示ランプし緑)のみ点 I 灯し、設定した時 
間になると運範開始しまず。 

入タイマーをセット（入タイマーランプ点灯）した後に再び 
入タイマースイッチで「取消」（タイマー時間表示ランプび 
全て消灯）した時には、「入タイマーランプ」と一緒に「運 
お知目せ 転ランプ」も消灯して運転を停止します。 

もう一度タイマーセットしたい時は、運乾入/切スイッチに 
て運転するもしくは、停止中に入タイマースイッチを巧し 
_^てセットしなおしてください。_ 

/-解除方法-^ 

♦予約を解除し運転を続ける時は、入タイマーランプ(糧)が点滅中 
に入タイマースイッチを巧して娜消）（タイマー時間表示ランプ 
がをて消灯）してください。 

•予約を解除し運乾を止める時は、電源入/切スイッチを押してく 
ださい。 

運転ランプ(ホ)が消むします。 


® ご使雨後は運輯ランプげ消灯しているのを確認してか5、電源プラグ 
をコンセントか5巧いてください。 


あらかじめお部屋を暖めておをたい時にご使用ください。 


入タイマー予約 


バネル通單ランプ 


温度調節ランプ 


タイマ—時間表示ランプ 


入タイマ—ランプ 


















お手入れのしかた 



A 警告 

1 

\ 1 

•修理技術ち切列の人は、絶対に分解したり修理.改造はおこなわない。 
(お買い求めの販売店にご相談-ご依頼ください。） 

発火したり、異萬動作してけびをずることがあります。 

分解禁止 J 

/ 

1 \ 


•手入れは、必ず電源プラグをコンセントか5巧き、本体やガードび充分に 
をえてか5おこなラ。 

感電、やけどの原因になりまず。 



確認 


A ま意 


♦水洗いやめらしたりしない。 

漏電-感電の原因になります。 



蜘れ禁止 

•お手入れは、手袋をはめておこなラ。 

けがの原因にな0まず。 



〇 

確認 

♦シンナーやベンジンなどを使巧して、掃除しない。 

塗装面やプラスチックをいためまず。 

が 

、ン， 

i 
、， 

1/ 禁止 


〈本体の掃除> 

①本体の巧れを、乾いたやわらかい巧で瓦を取ってください。 


③吸込□、放熱□のほこりを掃除機で吸い取つてください。 


③本体ガード部分のほこりを掃除機で吸い取つてくださし、。 


〈電源プラグ、コンセントの掃除〉 

] 箇月に！〜2回、電源プラグをコンセントから抜いて、付着したほ 
こりや巧れを取り除いてください。 










次の表に従ってお調べいただき、お買上げの販売店または、別紙のお客様相談窓口一覧」にご連絡ください。 


f 症 状 

調べるところ-原因 

1 巧策-巧処方法 1 

運乾しない 

停電していまはんか。 

他の電気器具を確認してください。 

電源プラグがコンセントにしっかり 

1差し込まれていますか。 

電源プラグを確実にコンセントに差し込んで< 
ださし、。 

暖か< な5ない 

1温度調節が r お」や r 微」になって 

1いませんか。 

1 

温度検知部の温度が設定している温度に達して 
いて、ヒーターの通電を止めている場合びあり 
ます。温度調節を「中」や「副にしてください。 

においがずる 


初めてご使用になるときは、本体內部などの塗 
料のにおいが出ることがあります。ご使用ととを 
ににおいが出な< な0ます。 

音がする 

1 

カチッ…ヒーターの通輩をおこなうスイッチの 
音で異萬ではありません。 

カチカチ…ヒーターび熱により膨張、収縮する音 
で異南ではありません。 

ジィー…ヒーターが熟!によりわずかに振動する 
音で異常ではありません。 

電源プラグが熱い 

1コンセントの差し込みび確実にお 
こなわれていない。又は、コンセン 
卜に電源プラグを差し込んでをガタ 
ツキびありませんか。 

電源プラグを確実に差し込んでください。それ 
' でをガタツキびあるときには、工事業者に依頼し 
てコンセントを交換してください。コンセントを 
交槪してち電源プラグが異常に過熱している場 

合はお客様相談窓□—廣にご相談ください 。 J 


異常報知について 


製品が異常のときは安全装置び働をます。 


f 症 状 

調べるところ-原因 

対策■対処方法 ] 

運転ランプが点減 
している 

製品の部が異萬過熱しているおそ 
れびありまず。 

本体びおおわれていないか、暇込□がふさがれ 
ていないかなど、過熱の原因を取り除さ、製品を 
冷してか5再度運転させて<ださい。原因を取 
り除いてを调熱防止装置が働さ運乾び停止して 
しまったときはお客様相談窓□—鬟にご相 
談ください。 

本体が傾いていませんか。 

転倒スイッチび働いて運範しません。 

安定した平らな床面でご使用ください。 

運転スイッチを押ずと運転、又はタイマー予約が 
解除されます。再度運転させて、タイマーず約等 
をおこなって < ださい。 

通電中やタイマー予約中に本体を 
傾けた0しませんでしたか。 

パネル通電ランプが 
LR 共に点滅している 

温度検知するセンサーが故障した 
可能性びあります。 

お買上げの販売店か別紙のお客様相談窓 □ 

一廣にご連絡ください。 

ノ 

温度調節ランプが 
全て点滅している 

製お表面温度を検知するセンサー 
が故障した可能性びあります。 


保管のしかた 


/ 

•使用しないとき、保营するときは、必ず電源プラグをコンセントから巧く。 

けびや、感電、漏電の原因になります。 

を) 

A ま意 


電盾巧巧巧く 

♦保管するときは、お子様や器具の操作方法を知5ない人などびふれないとこ 
ろに保暫ずる。 

けがや事故の原因となることびありまず。 

0 

禁止 J 















約 2.0 m 


EPH -121 


幅 92 日 mm •奥行 212 mm •高さ 507 mm 


交流10日 V 日日/6日 Hz 


幅49日 mm •奥行 322 fM •局さ 507 mm 


左ちパネル通電時 
120日 W (片側日00 W ) 


定格消費蜜力 


約/. 3 kg 


遐熱防止装置転倒スイッチ,製品表面温度觀センサ-温度ヒュ-ズ 


日〜155。 


パネル開口角度 


CD I お手入れのしかた] にしたがって、手入れをしてください。 

⑤お買い上げのとをの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気の少ない所に 
保管してください。 

•包装箱におしまいになるときは、 n 狙み立てかた1 との逆の順序でスタンドと 
本体をはずして < ださい。 

® 取扱説明書は大切に保管してください。 


保証とアフターサービス 


( T 保証について） 

♦この製品には保証書がついていまず。 

保証書は、販売店で所定事環を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確 
認のラえ、大切に保管してください。 

♦保訝期間はお買上げの曰か5 3年間でず。 

保証書の記載内容によりお買上げの販売店げ修理いたしまず。 

なお、保記期間中でを有科になることびありますので、保証書をよくお読み<ださい。 

♦保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場合は、お客様の要望により修理いたしまず。費用など詳しいことは 
お貢上げの販売店にごす目談< ださい。 

当社は、販売店からの;主文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

♦電気ヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後目年でず。 

性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 


アフターサービス について 


/ 

A 警告 

♦修理技術者 L ソパの人は、絶巧に分解したり修理-改造はおこなわない。 

の1 

発火したり、異常動作してけがをすることびあります。 

分辭禁止 J 

、 


使巧中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを巧き、お買上 'I f 型 式… EPH - 121 

げの販売店に修理を依頼してください。 故障:!犬態…で走るだけ詳しく 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、ちのことをお知 ご氏名*ごは巧-お電話番号 

、らせください。 _ J ,_ バ 


♦アフターサービスについてご不明の場を、その他お困りの場含は、お買上げの販売店または別紙の 
客祿ネ目談窓口一覧 I にご相談ください。 

•ご贈答、ご転居により、お買上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前をつて 
販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させていただ舌ます。 


お客様相談窓口 


m 


株式会社 1 - 3 ^ミ 

本 な 名古屋市瑞穂区桃園町己番] 7号 
干 467-08 己己 TEL <052)822-1 144 
FAX 〈〇已 2〉 S 吕 2-2742 

※別紙のお客様相談窓口一費表 I を参照してください。 


A 


































本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するをのです。 

お買上げの曰か5下記期間内に故障び発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください: 


型式 EPH -121 


※お貢上げ曰 


保罰期間お賈上げ日より3年間 


※お客様 ごちを _ 

で□□口皿 

ご住所 


〔單話 _ ( _ ) __〕 

V - 

(※印棚に記入びない、あるいは購入’安払いを班日月するものびない場合は 
無なとな D ますか5必ずご確認くだごい。） 



株式会ネ ±1-31 -呈韶？燕 f 難5飄讚巧 


無料修理規定 


お貴上げ曰から上記な障期間中に、取扱説明蓄、本体貼 

附ラベル等のを意書に従った正常な使用状態で故障した 

場合には、本書記載巧容によ0、お買上げの販売店また 

は弊社び無料修理致します。 

無料修理をお受けになる場合は、本雪あるいは購入曰- 

支拉いを師巧するをのをご提示のラる、お頁上げの販売 

店または当社にご依頼ください。。 

ご転居やご贈答品等でお貢上げの販売店に修理を依頼で 

さない場合は、弊社までお問い合わせください。 

な i 正期間のでち、次の場合は有料にな0ます。 

I 取扱説明書、本体貼附ラベル等のま意雲に従わない使 
巧上の誤0、及び不当な修理やな造にぶるお障及び損 
イ芦 

I お買い上げ後の器具の転倒、落下、衝堅等によるお曙 
及び損傷。 

I 义災、地度、水害、落雲、その他の天災地変、公害に 
よる故障及び損傷。 

I —般家庭用似が(例无ば、業務用の長時間使巧、車輛- 
船舶への搭載など)に使用された場合の故障双び損傷。 

I 本書のご提示びない場合。 

I 本書にお買上げ年月曰’お客様名 • 販売店名の記入のな 
い場合、あるいは字句を書さ替えられた場合。通信販 
売等で購入され、それを記巧する商品の送り状-支;化 
明細書の提示びない場合。 

I 部品の消耗による部品交換及びメンテすンスの費巧。 
本書は曰本国内においてのみ有効です。 

本書は再発行致しませんので、紛失しないよラに大切 
にイ呆管してください。 


•このイ呆班雲は、本書に日月おした期間、条件のをとにおいて 
無料修理をお約束するちのです。従ってこの保閒畫によっ 
て、保韶蓄を発行している者り呆班贸任奮)、及びそれが外 
の事業者に対するお客様のを律上の複利を制限するをので 
はありませんので、巧 i 正期間経過をの修理寄についてご不 
巧の塌をは、お貝上げの販责巧をたは、嚴窗ごの牌なミ巧- 
営業所にお問い合わせください。 

♦保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につし、 
て詳しくは、お扱説日月害の「保班とアフターヴービス」の項 
をご髮ください。 



お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 







